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ABSTRACT 



This thesis examines the effect of helicopter tail shape on drag 
using a low speed wind tunnel at the Naval Postgraduate School. A 
modification to the Aeronautical Engineering Departments' 3.5'x 5' wind 
tunnel was made to update the facilities and allow this work. Major R. 
Scott Mair worked simultaneously to study the effect of nose shape on 
drag, a result of the 2-man requirement for wind tunnel work. The 
existing external balance was replaced with an internal balance and a 
variable angle-of-attack support system was constructed as well. 
Quantitative data was collected with this balance, and qualitative infor- 
mation was obtained by tufting the models and visualizing the airflow. 
The equipment built was adequate with the exception of one component 
of the balance, which will require a new balance to be built. This 
single deficiency was significant enough to invalidate the output of the 
balance and as a result any quantitative discussion of how a helicopter’s 
tail shape affects drag. Without this data the explanation of drag, using 
flow visualization alone is also not practical. 
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I. INTRODUCTION 



A. COORDINATION OF EFFORT 

Successful and safe operation of a wind tunnel project requires at 
least two people in full-time involvement, either the investigator and an 
assistant/technician, or co-investigators. Inasmuch as this was an 
unfunded project, there was no full-time technician available and, as a 
result, a coordinated effort was conducted with the thesis project of 
another Master of Science in Aeronautical Engineering student. Major 
Mair [Ref. 1]. 

Even though a deliberate effort was made to separate the majority 
of functions in the two projects, e.g., design of the test and calibra- 
tion equipment - Mair and design of the models, sting support, and 
balance - Sargent, when two people work closely together, much of the 
output is the result of proposals and counter-proposals, and their 
contributions are difficult to distinguish. 

The differences, however, in the scope and outcomes of the exper- 
iment dictate that the results of these efforts, no matter how great the 
coordination, be presented as two separate theses. 

B. BACKGROUND 

Although exhaustive analyses of helicopter drag have been made, 
aerodynamic modelling has not been an area of concentration at the 
Naval Postgraduate School. However, determination of both qualitative 
and quantitative fuselage drag parameters is an essential part of the 
education process, and, in particular, is a valuable adjunct to heli- 
copter design courses. 

Previously, quantitative data at the Naval Postgraduate School 
low-speed wind tunnels were obtained with 'external' balance systems 
placed outside the tunnel and measurements were made through struts 
passing through the tunnel floor to the model. Not only was this 
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technique dated, none of the balance systems worked properly and in 
order to make precise measurements it was necessary to borrow a 
balance from the NASA Ames Research Laboratory. This not only 
inhibited continuing work in this area, but in addition, the risk of loss 
or damage to the NASA system was intolerable. 

It was decided that an 'internal' balance that could be located 
inside the model would not only provide the information required for the 
project at hand, but, if designed with a universal mount, such a 
balance could be used for other fixed and rotary wing models. And, if 
such a balance could be constructed at low cost (this being an 
unfunded project), it would provide the Department of Aeronautics with 
an in-house capability that did not currently exist. 

Such a balance was designed by the author, with the aid of a 
Russian design [Ref. 2: pp. 412-414], constructed by the Department 
of Aeronautics, and installed in the 3.5' x 5' Aerolab wind tunnel in 
Building 234 at the Naval Postgraduate School. 

C. QUALITATIVE DATA 

Although a properly designed wind tunnel balance can provide 
quantitative information as to lift, drag and moments, such information 
may not be enough to fully explain what is causing these forces and 
moments. A flow visualization technique that would permit a qualitative 
examination of the potential field about the model would be a welcome 
addition to a modelling process, but if this visualization process did not 
produce interference forces on the model, such a qualitative examination 
would be extremely worthwhile. 

Such an advanced technique was available through the use of 
'Mini-tufting' [Ref. 3]. The nearly microscopic strands of fluorescent 
monofilament line are permanently mounted on the surface of the model 
and do not interfere with force measurements. 



12 



D. QUANTITATIVE DATA 



A variable angle-of-attack sting system was designed that would 
permit pitch rotation about both the center of the balance and the 
center of the model. This system was mounted in the wind tunnel with 
provisions for external control of the angle-of-attack. The balance and 
the model were supported by this sting system. 

E. GOALS 

The primary purpose of this project was to produce a helicopter 
wind tunnel model, balance system and instrumentation that could 
provide experimental data to* be used by students in the helicopter 
design classes for the development of realistic Equivalent Flat Plate area 
information for several types of helicopters. 

Secondary purposes established during the conduct of the project 
included the development of a two-axis internal wind tunnel balance 
with a universal mount and the addition of flow visualization to the 
quantitative determinations. 
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II. APPROACH TO THE PROBLEM 



A. MODEL DESIGN 
1 . Concept 

To provide a selection of fuselage shapes for comparison, 
three noses and three tails were chosen representing existing as well as 
more advanced technologies in helicopter design. The author prepared 
planviews (Figures A.1-A.5) from which the nose and tail sections were 
made. To make comparisons of lift and drag between these nine model 
combinations, and yet not introduce too many variables, the concept of 
a fuselage, common to each combination was also designed by the author 
and built (Figure A. 6). To this each nose and tail could be mounted, 
each with the same cross-sectional shape and mounting system (Figure 
2.1) 




Figure 2.1 Common Fuselage with Nose and Tail Sections 
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2 . Shapes 



By first considering one nose, and then evaluating the effect 
of each of the three tails , a comparison of tail shapes could be made. 
This was done for each of the noses for a total of nine model combina- 
tions (Figures 2.2-2.10). 




Figure 2.2 Attack Nose with High Tail 




Figure 2.3 Attack Nose with Symmetric Tail 



3 . Const£uct!on 

All parts of the model were constructed of aluminium and wood 
with screws and bolts used as fasteners. The center fuselage is a 
rigid box of metal with metal end plates and a filling of wood to form 
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Figure 2.5 Blunt Nose with High Tail 




Figure 2.6 Blunt Nose with Symmetric Tail 
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Figure 2.7 Blunt Nose with Low Tail 




Figure 2.8 Smooth Nose with High Tail 




Figure 2.9 



Smooth Nose with Symmetric Tail 
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Figure 2.10 Smooth Nose with Low Tail 

the skin. Three bars of metal run the length of each side of the 
common fuselage to form a screw-in mounting for landing gear, wing 
stores supports, etc., for future expansion. The noses and tails are 
wood, for the most part, and have metal end plates for a uniform 
joining surface. 

B. WIND TUNNEL MODIFICATION 
1 . Tjjnnej Design 

Figure 2.11 shows the wind tunnel used in the Aeronautical 
Engineering Department. The external balance used previously (Figure 
2.12) was dismantled and the floor of the test section replaced for the 
sting support system (Figure 2.13). This was designed by the author, 
a planview of which is included in Figure A. 7 This support to which 
the balance is mounted, fixes the center of the balance in space (and 
therefore the pitching axis of the model) and allows for an angle of 
attack change of *10 to -12 degrees. 

2. 7~est Secf/on Ejivlr^nment 

Tests were made for cross-sectional wind tunnel velocity and 
angularity at the location of the model in the tunnel. A cross-sectional 
mapping of velocity produced a very uniform distribution of velocity. 
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Figure 2.11 



3.5 x 5 foot Low Speed Wind Tunnel 
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U. S. Naval Postgraduate School. 




A£ROl£B. 3 COMPONENT BEAM BALANCE, 



Figure 2.12 Preexisting External Balance 

This distribution was made by running a pitot static probe across the 
tunnel from each of the eight tunnel walls, creating a 'spider web', that 
effectively mapped the cross-sectional area. Measuring the angularity, 
or twist, of the flow was done by attaching a yaw probe to the trav- 
ersing .system used for measuring velocity. This gave a map (Figure 
2.14) of the angularity as viewed from upwind looking into the test 
section for dynamic pressures of 20, 30, and 40 psf. The tunnel 

initially had two counter-rotating sets of blades, eliminating most of the 
twist in the flow, but one set had been previously damaged and could 
not be repaired. This produced a flow with more angularity then 
desired. Twist was severe at the tunnel walls, but was moderate in the 
vicinity of the model location. Because only trends were being 

compared, and each model was affected similarly, the effects of angu- 
larity were not corrected. A further reason for neglecting the influ- 
ence of this flow was that planar surfaces such as wings or tails that 
would have been noticeably affected were not used. 
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Figure 2.13 Sting Support Mounted in Test Section 



C. BALANCE DESIGN 
1 . Concept 

Initially a balance was desired that would measure all forces 
and moments that the model could experience. The difficulties in fabri- 
cating one with this capability, on the other hand, were numerous and 
would have required more time than was available. The design for a 
three-component balance was taken from one designed for use with small 
caliber projectiles, but modified, in that a 25 pound model had to be 
supported [Ref. 2: pp. 412-414]. This design gave lift, drag, and 

pitching moment, of which only the normal and axial(for lift and drag) 
channels were used. Figure 2.15 depicts the design of the balance as 
well as how each component works. The normal and axial components 
consist of elastic parallelograms that distort slightly, producing localized 
tension and compression in the webs. 
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Figure 2.14 Flow Angularity at Model Location 
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Figure 2.15 Balance Design with Component Description 

Strain gages applied to these locations measured the elastic deformation 
that resulted, and hence the amount of force applied [Ref. 4: pp. 
364-370]. The pitching moment component was of cantilever design with 
a positive pitching moment producing compression in the top surface 
and tension in the bottom. 

Each component had four gages wired into a Wheatstone bridge 
which could be balanced (zeroed) once the weight of each model was 
applied [Ref. 4: pp. 110-111]. 
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2. Calibration 



The balance was calibrated to identify any interaction between 
normal and axial loading. A calibration rig consisted of the common 
fuselage and balance mounted on the sting at zero angle of 
attack(AOA). Using pinned fittings shown in Figure 2.18, the axial 

and normal components could be loaded independently. The Wheatstone 
bridge for each component was balanced (zeroed) once the rig was in 
place. Weights from 0-20 pounds were placed on the pans, one pound 
at a time, producing a 20x20 matrix of ’raw' normal counts and one of 
axial counts (Figure A. 8). Some interaction was present, as seen in 
Figure 2.16, where the degree of error can be seen as peaks (above 
expected readings) and valleys (below). A flat surface would indicate 
no interaction. The interaction surfaces are somewhat deceiving in that 
small errors at low loading conditions produced relatively large errors 
(peaks and valleys). A computer program was used to correct the 
actual data collected for interaction error, reducing its effect consider- 
ably (Figure 2.17 depicts the flow chart used). 

3 . IjTStnjjveritatl^ 

Figure 2.19 depicts a block diagram of the instrumentation 
used. The signal from each channel was split, allowing a raw reading 
and a conditioned reading. It was found that the movement of the 
model produced enough noise to cause the raw reading to be unreadable 
during normal operation. 

A low pass filter, shown conceptually in Figure 2.20, was used to elimi- 
nate all frequencies above .5 hertz [Ref. 4: pp. 129-130]. This value 
was determined experimentally by plucking the nose of the model to 
introduce noise and varying the low cutoff frequency. At .5 hertz 
enough of the higher frequency vibrations had been eliminated to cause 
the conditioned signal to be readable. Lowering the cutoff frequency 
any further increased the settling time of the readout to where it 
became excessive(greater than 10 seconds). 
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HOW AXIAL LOADING AFFECTS HOW NORMAL LOADING AFFECTS 

NORMAL COMPONENT AXIAL COMPONENT 





Figure 2.16 Visualization of Balance Interaction 
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Figure 2.17 Flow Chart for Data Correction 
Due to Balance Interaction 
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Figure 2.18 Calibration Rig for 
Axial and Normal Channels 




Figure 2.19 Electrical Instrumentation 
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Gain 




Figure 2.20 Principle of Low-Pass Filter 
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III. SOLUTION TO THE PROBLEM 



A. DATA COLLECTION 

To restrict the volume of information to be collected to a reason- 
able amount, the number of variables was limited. Four tunnel speeds 
were chosen for Q’s of 10, 30, 50, and 70 psf, as were ten angles of 
attack, from + 8 to -10 degrees, in 2 degree increments. Data was 
collected from digital readouts by hand, requiring 80 readings per 
model, a manageable number. 

To standardize data collection a checklist was used prior to the 
testing of each model (Figure A. 10). The balance and electrical equip- 
ment were calibrated before each data run (within 20 minutes) and 
afterwards with the zeroed readings drifting slightly if this time was 
exceeded. Figure A. 8 contains a listing of the 9 data files, each 
reading taken in raw counts of normal and axial force (not corrected 
for balance interaction or the weight of the model). 

B. DATA REDUCTION 

Circuit boards used to provide an excitation voltage for each of 
the Wheatstone bridges (one per channel), and to amplify their output, 
were adequate, but only after many boards had been checked and 
discarded as faulty. The use of two digital voltmeters as displays, 
with one per channel, was good in that the decimal point could be 
varied to match the bridge outputs. The number of significant digits 
in the output was not initially known, but by varying the amplification 
for each channel, until noise prevented any further amplification, the 
decimal point was fixed and noisy digits were truncated. The number 
of significant digits that were readable (three) eventually became the 
number of digits in the 'counts' readout (where 10 pounds became 100 
counts) . 
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A FORTRAN program was written by Major Mair to convert the raw 
counts of normal and axial force to pounds of lift and drag(Figure 
A. 9). From this the coefficients of lift and drag, and the equivalent 
flat plate area were calculated ( Figu re A. 11). To determine these 
values, the raw counts were first corrected for balance interaction, 
then the weight of the model(as a function of AOA), was removed. The 
remaining counts were then converted to counts of lift and drag, used 
directly to solve for the required coefficients. To add a visual meaning 
to this data several parameters were plotted against one another. 

C. GRAPHICAL ANALYSIS 

Plotting all of the available parameters, for each of the given 
airspeeds, would produce too many curves. The following comparisons 
were made at Q's of 30 and 70 psf (Figures B.1-B.3). 

1 . Cd versus AOA 

2. Cd versus Cl 

3. Cd versus Cl squared 

D. FLOW VISUALIZATION 

The explanation of what causes lift and drag is not easily 
explained by numerical or a graphical interpretation. Instead, other 

techniques are required that augment the quantitative data, and in this 
situation tufting was used. 'Mini-tufting' the model was the desired 
method, but a strobe, possibly inadequate for the conditions of photog- 
raphy, prevented an extended trial an error development of the tech- 
nique [Ref. &mini]. Instead, cotton tufting was used under floodlamp 
illumination to produce the desired results. Pictures were taken of 
sideviews of the model for AOA’s of + 8, 0, and -10 degrees for Q’s of 
30 and 70. This produced 54 pictures which were augmented with 
frontal and rear views as deemed necessary to explain the flow (Figures 
C.1-C.9). The film used was Tri-X by Kodak (ASA 400), pushed to 
1200 and developed into contact prints. From these prints, the desired 
exposures were chosen and developed into useable full size prints and 
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halftones. The lens used were a 28-80mm macro-zoom for 
views and a Nikon 50mm for the front and rear views. The 
were taken at 1/30th second and an F-stop of 5.6. 



the side 
exposures 
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IV. RESULTS 



A. QUANTITATIVE 

The experimental hardware developed during the course of this 
thesis produced good results with some adjustments required for further 
testing. The physical arrangement of the sting support system, 
balance, and models all worked well and were relatively easy to work 
with. The support was sufficiently stiff enough to maintain model atti- 
tude under all wind tunnel conditions, and the balance, initially consid- 
ered marginal in strength, was elastic enough to produce good strain 
gage output without plastic deformation. The electrical instrumentation 
was adequate in that only two channels, axial and normal required 
signal conditioning. Had more channels been necessary, conditioning 
would have been a problem, as a two channel conditioner was the only 
one available. 

The air temperature rose significantly during the course of a test 
run which affected the axial reading, although temperature compensation 
had been designed into each component. With one of the wind tunnel 
drive fans missing, the turbulence level was higher than desired and 
this raised the air temperature as much as 10 degrees in a 10 minute 
run at a Q of 70 psf. This rise was not as significant for the lower 
Q's, with a rise of 2 or 3 degrees for the same amount of time. Data 
collection was limited to runs of 10 minutes or less for a Q of 70 psf. 

Blockage was not considered a factor requiring correction for two 
reasons. Initially, the total blocking factor was estimated to be 0.00833, 
a product of the model frontal area (64 sq. in.) divided by tunnel 
cross-sectional area (1920 sq. in.) times 1/4 [Ref. 5: p. 9-4]. As each 
model was similar in cross-section and differed only slightly for the 
small AOA's considered, it was felt a correction was not necessary. Also 
an initial test of the change in airspeed due to a change in AOA from 0 
to + 8 degrees, e.g., was found to be very small, on the order of 3%. 
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This was measured with a Pitot tube mounted at the cross-sectional 
location of the model, 6 inches from the tunnel wall. 

The output of the balance was considered to be unacceptable in 
that the drag should have been relatively high for + 8 and -10 degrees 
and low for AOA's near zero. This was not the case, which was 
attributed to the asymmetrical design of the axial component which 
produced an unpredictable output. At any AOA other than zero 

degrees, the balance is influenced by nonlinear strains that produce 
nonlinear readings. The typical 'bucket', found on graphs of Cd versus 
AOA was not present (Figure B.1) indicating incorrect results. 

B. QUALITATIVE 

The flow visualization technique of cotton tufting was adequate to 
distinguish a difference in flows between various model combinations, 
but not between different Q's (30 and 70) for a particular model. This 
can be attributed to the insensitivity of the relatively heavy tufting 
material and the tape used to secure it. The boundary layer was influ- 
enced enough by the material to produce a turbulent boundary layer 
farther towards the nose than would have otherwise occurred. This 
influence was strong enough to eliminate the subtle differences that 
would have been present for the narrow band of Reynolds numbers that 
were tested. For a given model there was no difference distinguishing 
the tufted photographs for two different airspeeds, as one would expect. 
For this reason only one set of photographs, covering both Q's was 
included ( Figu res C.1-C.9). 

The concept of Mini-tufting was tested to determine whether or not 
the existing strobe was powerful enough to illuminate the model. Figure 
A. 12 depicts the layout used to photograph a Mini-tufted airfoil, 
mounted in place of the model and also gives a listing of the filters 
used [Ref. 6: p. 16]. The strobe, a General Radio electronic strobo- 
scope, type 1540-P3, was only capable of 10 Joule bursts where 500 
joules were required. It was felt that the higher flash rates this strobe 
is capable of would provide enough light over the 1/30th second 
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exposure needed to 'freeze the tufts. A roll of Tri-X film was pushed 
to 1200 ASA and exposed at F3.5 from 1/60th second to 10 seconds. 
This was also done for F5.6 with the outcome expected to be a brack- 
eting of the correct amount of light. The resulting photographs are not 
included as none showed anything more than slight shadows of the 
photographed airfoil. 
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V. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 



A. CONCLUSIONS 

The experimental apparatus designed and built to support this 
thesis was adequate to recommend further research. The pitching 
moment and normal component of the balance produced reliable output, 
especially the normal component. The axial component, on the other 
hand, was not sufficiently accurate and requires redesigning. A 

possible design to produce linear strain in the axial component is 
included in Figure 5.1 

The tufting used was useful for visualizing the flow for a given 
model, but must be improved for comparing different models. The 
'Mini-tufting' technique would be excellent in that it is non-intrusive 
and sensitive to small flow differences. 

The graphical output was not accurate as a result of the balance 
data being erroneous. The axial component proved to be consistent but 
inaccurate and, as lift and drag readings are dependent upon this, the 
graphs are not helpful. 

The flow visualization was adequate for indicating trends between 
model types, but determining nuances in the flow was found to be very 
difficult. Analyzing photos of a particular model for a given AOA, at 
different Q's resulted in no visible differences in the flow. 

B. RECOMMENDATIONS 

The following are given as recommendations to improve the accu- 
racy of data and to decrease the time spent collecting data. 
Recommendations are listed in order of importance with the most impor- 
tant being first. 

1 . Design /construct new balance. The original design was found 
to be acceptable with respect to the normal and pitching 
moment channel, but not the axial, due to the asymmetrical 
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design of that component. This resulted from the diameter of 
the balance at the axial location being too small. If this 
portion of the balance was thickened, a symmetric component 
could be designed. Figure 5.1 contains a possible design for 
such a balance with the inclusion of a yawing moment channel. 
This design allows for minimum remachining of the common 
fuselage. The strain gages applied to the present balance were 
for aluminum, but this was considered adequate for this appli- 
cation after having consulted with the strain gage manufac- 
turer. The correct gages, for stainless steel, arrived too late 
for use, but could be used for a new design and would only 
improve the accuracy. 

2. Vibration damping system . The movement of the model in the 

tunnel was sufficient enough to cause a requirement for signal 
conditioning. This movement was most likely a result of the 
stiffness of the sting support in the pitching and yawing 
planes, and possibly a result of the turbulence present in the 
test section. A system to damp this vibration would perhaps 

delete the requirement for signal conditioning. Figures 5.2 and 
5.3 contain possible designs for such a vibration damping 
mechanism . 

3. Strobe for Mini-tufting . An effort was made to use an existing 

low-powered electronic strobe to illuminate the models for 
photographing with Mini-tufts. The strobe was inadequate, but 
one powerful enough is available and would be a great improve- 
ment over the technique of flow visualization that was used. 
Reference S-tufts describes the correct strobe, use of equip- 

ment, and gives ordering information. 

4. Thrust bearings for drive gear. At times the current required 

to drive the sting was excessive requiring a change in the 
testing procedure to prevent the motor from overheating. The 
fact that thrust washers were used in the drive mechanism, 

instead of thrust bearings, is a likely cause of the increase in 

friction that resulted. Remachining the drive gear and 
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Figure 5.1 Proposed 4-Channel Balance Design 

installing thrust bearings would extend the life of the drive 
mechanism and allow for a more powerful motor to be installed. 

5. Drive rod replacement . To ensure that the sting support was 
available for early use, the drive rod used was a common 
threaded rod and not one with ACME threads. An ACME 

thread, where 90 degree thread faces, not angled faces are 
present, reduces the amount of friction as well as the torque 
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Figure 5.2 Vibration Damping System, 1st Design 

required to drive the rod. The drive rod should be replaced 
to lower friction in the drive train. 

6. Drive motor. The AOA drive motor was found to be toe weak to 

drive the sting for prolonged periods without overheating. A 
capacitive start, 1/3 horsepower, reversing motor would 
increase the rate of AOA change, reducing the amount of time 
lost between data points and ensuring a longer life for the 
drive system. 

7. AOA limit switches. No provisions were made to prevent the 

drive mechanism from jamming the sting support in the full up 
or full down position. This in fact did occur, but fortunately 
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Figure 5.3 Vibration Damping System, 2nd Design 

no damage was done. To prevent permanent damage limit 
switches in the form of DC relays could be installed on the 
sting support at the limit of travel. 

8. Signal conditioning . Signal conditioning proved helpful for the 

axial and normal channels and would most likely help for any 
additional channels used in the future. The AOA readout was 
readable without any conditioning, but it would have helped. 
The fact that only a two channel conditioner was available 
prevented any other channels from being conditioned. 

9. Pitching moment strain gages. The strain gages for the 

pitching moment component were mounted to provide for 
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temperature compensation, but in an inefficient way. If the 
two gages perpendicular to the longitudinal axis of the model 
were reapplied parallel to this axis, the output would double 
and temperature compensation would still be present. 

10. Axial component strain gages. The readout of the axial compo- 

nent tended to drift during initial use of the balance. This 

was diagnosed as a gage that had peeled slightly, causing a 
change in the balancing of the Wheatstone bridge prior to use. 
Fortunately this condition was not present during testing, a 
result of the peeling having stopped. To ensure consistency in 
the axial component, the axial gages should be replaced. 

11. Computer program . Many FORTRAN computer programs were 

written and modified to produce the graphical output used in 

this thesis. A more efficient approach would consolidate these 
programs into one that would contain the graphics programs as 
subroutines, requiring simple prompting prior to each run to 
produce the desired output. 

12. Wind tunnel survey. The wind tunnel used is known to have 

poor test section conditions, mainly a result of the removal of 
one set of drive props and a shortened diffuser section which 
causes flow separation. But other problems exist as well and a 
complete tunnel survey would enable cost effective repair when 
funds become available. A survey would measure turbulence, 
velocity, and angularity in the test section at a range of tunnel 
speeds . 

13. Those following this thesis should examine the effects of tunnel 

wall corrections and incorporate these into the computer 
program. 
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APPENDIX A 

TABLES, FIGURES, AND PROGRAMS 




Figure A.1 Planview of Blunt Nose 
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Figure A. 2 Planview of Attack Nose 
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Figure A. 3 Planview of Smooth Nose 
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Figure A. 4 



Planview of Symmetric Tail 
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Figure A. 6 Planview of Common Fuselage 
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Figure A. 7 



3 lanview of Sting Support System 
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Figure A. 8 Raw Data Files (cont'd) 
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Figure A. 8 Raw Data Files (cont’d) 
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Figure A. 8 Raw Data Files (cont’d) 
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Figure A. 8 Raw Data Files(cont’d) 
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Figure A. 8 Raw Data Files(cont’d) 
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Figure A. 8 Raw Data Files(cont'd) 
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Figure A. 8 Raw Data Fiies(cont'd) 
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Figure A. 8 Raw Data Files (cont’d) 
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Balance Calibration Data, Normal Component 
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TABLE 2 

Balance Calibration Data, Axial Component 
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i • J 


j 


F IK 


BAL/ 




u 


j c 


TC n 


T ; i 


n 


mT A 


K [A 0 


1 H M 


r 




r I r. f 


TAL 


mi nr L 


A T A 


■ i A. 



2> i C. ".-lire ■' 

C A . Nil ;j GAL,../ 
A.1-L! r Ml;.- 
A Ac A ' ! I i\ 0 ) I . ) 
u LA :> T 2 u 
S AM- ,, -.,JL I •: 

T Of, IL Flit-'C . „ 



;V- FO " * 

rvc. AM'UJ ;■ 



r, f i l - 

A G H 0 



\ T'v POI 
/ : I T A 0 



f A A \ I ' 

:• r A , r T ' f K 

4 .\C WIOC 5 FIFO 

CCEFFL fCCEF^I C It NTS i'F LIFT/OKAG, l - , K F‘-.F r 
CCF.FFD 

EFPA EQUIVALENT FLAT PLATE AN 'MAM ft i 
ICKTSL t SCUNTS CF NCR MAI AND AaIAL C'- COO / : a ! n !*• 
1 CN TS 0 CCLNT GF LIFT VU) CRA.i 

INTER INTLRPGLAT ICO VAR ] ABLE { CUT'Y) vJSFn 1 "* LC, • 
ACTUAL AXIAL Lr CM- 1 AL COu-iT R • ■ T W r F I j C t MJ IT S 
IN BALANCe ir- , TF r VoIOT TAAL'.S l APR AJ 

K , L , M , 

J 

NT 

Q 

KCA, 

R CN 

COUNTS CF AXIAL A'JO 'ITI y AL F C A. I r Cf IT SC IV) FOR 
PCCN \ A LA liC F I '\T r : R AC 110 .] 

RF IEY,„ULr.S OL ' 1 B P 

X ( ) »V ( ) 3U; V MY CCcPCINW n V • V 1 1 T • '] / AI.Mjf. r ■■] 

OCR CURVES C$ 0 i.O DWLA PORT TCP "f >o-..IG ! V 



G GUNTERS USED IM VARIOLS LJiPS 



LSCM IM rtIMi T'JIN.L 



NCSA/ TAIL CC,M y IN \T t ON 

gyiwiic ppcs surf 

CLASTS CCNWTOO TG i< T a L NUUO-hO 



CCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCtCCCCCu CCCCCCCCCuCcCCCC.CC 

C 

I NT EG HR iWcS ) ,CR\ (EC, 1 ) , (V, ( l c , I ) , l f i ( E o , 1 ) , 

*ZFA{ C y , 1) ,CM (2S ,-i i ) , CM V n l ) , IC’;T *L ( V ,<tU ) , 

♦ ICUTSLM ,2S*AJ) i AG A (2V,0J) , J,K r L ,M,wU»f 'LM'ti Vi ) » 

*C AL/*( *tlf 21S.CC N(CS,FU) ,C< A ( Z U , A 0 i 
r 



Figure A. 9 FORTRAN Program for Data Conversion 
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c 

c 



R£ 4 L m* ) AU 9 w'MV> i r 'C^ 2 7 »^i 1 *crTo 1 L( 20,4 

* C i\ T oD ( ^ ^ fA \ 1U ) ? Y tlO ) r* L l v f + c; ft 

- ' ~ ' A 1 1'i f <tO ) 



J ) i 



*CCLFFD(2$ ,40) ,C128,40) ,LL ,INT^R ,f 



CCRMUN >J C h K {50 CO ) 



DC 3 L - 21,29 
CALL KFVClR {NT , 
CCNTIMUr 



DC 



C FN ,C F A , Z F \ , Z F A , V 1A , 02; » C A , L ) 



57 



57 L = 1,->1 
CALL RDR2 ( CALM ,CAL; 
COUTli'JU: 



ccr ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

DC luO 7 = 2 1,29 
NA = N - 20 
W R I T f - I 3 » 4 e ) MN 
FORMAT ( • 1 • , / ,2CX 
WRI Tc (3,39) 

FCRMA T ( IX,/, IX , • 

* f CD RE 

WEIGHTS CF ’I0SC-/ 



43 

29 



•NUSC/TAIL COR I 



i.i 1 



cccc 



AO A 
(0 

TAIL 

A = 6 • *■ 128. / 4 5 2 . C 
B = 4 . ♦ 274./ 45 3. 6 
S = 4 . ¥ 139. /453.6 
H = b . 120 . / 45 J . b 

M = 4. + lb3 . / 453 .5 
LL= 6 . »■ 120. /453.e 

C = 12 .+ 87 . / 453 . fc 



C N C ^ v* ^ 1 i 
W,“ I GH T i , / ) 
COMBINATIONS 



XCCLCCCCLCCCCLCCCC - 

;T in \ » , I j) 

CCA IL ID CL 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCf 



IFIM.FC.2i) 


w 


= 


A + C + h 


I F IN . EG . 22 ) 


w 


= 


A+C + M 


IFIN.EC.23) 


w 




A + C + L L 


I FIN. CO. 24) 


w 


= 


b+C + H 


I F I N. i. w . c b ) 


w 


= 


3 + C + M 


I F (N. F.C .26) 


w 


- 


8+C+LL 


IFIN.20.27) 


w 


- 


S + C + H 


I FIN. 60.26 ) 


A 


- 


£ +C+ M 


I FIN. c: C . 2 9 ) 


Ci 


= 


5 +C +LL 



CCCCCCCCC RF/NCLDD NUMBERS FOR O’S CF iO, 30, 50, 70 CCCCCCCCCC 
RFO = . JG2_> 7 7 

RLNGTH = 3. 

P MU = .JCCJOO 3/372 



73 

c. 



VI = 91 

V 2 = 153 

V 3 = 205 . 1 

V 4 = 242 . 7 

DO 25 K = 1 ,40 
PL 



25 K 

I F ( K . L 2 . 4 G ) 

I F { K. L L . 3 G ) 

1 F I K. L 2 
IFIK.Lf 
CCCCCCCCC AS 
IFIK.LE 
I F ( K . L E 
1 F( K. L6.20) 
3F(K.Lc. 10/ 
CCCCCCCCCC CJRRSCTING 
C US IMG CALM 



20 ) 

10 ) 

5 I CM I 
.40 
30) 



(M 

IN 

IN 

IN 

Q 



,K) = 

,*) = 
,K ) = 

,K ) = 

VALUE 



R F 

r: 

ru : 

f i G 

U I N , K ) = 
OIF , K ) = 
0 I 7 i K ) = 

(J IN ,K) = 



I R H i :* V 4 L ^ < Cj T 
I RIR'^V 3*RLi,G7 
( Rlin^V 2 «SLi'iGT 
I RH1.)*V1 *RU:gt 
.0 CC C C C cc 



70, 
50 , 
30 . 
10 , 



H ) /RMO 
H ) /f MU 
1 1 ) / P MO 
H ) /'' V U 

cccccccccccc cccccc c 



RCMN 
RCA IN 

CCCCCCCCCC 

C 



CCLLLCT l D DATA For 
u ulm f, C \ LA TABLE 2 TO C 
C i i CA CHANGED TU r L A L FUMPN 
» K ) = FLCAT (CN IN,K ) ) 

, K) = FLCATICA (N,K) ) 

CORRECT ICf) K'.R AXIAL C'-U T I' 
NCR PAL CCUN7 IS ACCURATE. 



B ALAMO ;. : R~np 
i .A <.C H . 



ITIALLY ASS.JM1 



Figure A. 9 FORTRAN Program for Data Conversion (cont'd) 
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C J IS C ' J L L M N IN o \ L 1 1 t HAT RCLi.Tt. £ U< u 

c cmihkmTi::. \*\ jgut, vo cpo'.'to l j . ■ c • i . » - 3 

C CJlUMN c (5 LBS vis.u I ; J C / L i ' J r ' A T T ! X ) 

J = ( I NT 1/-BS c f< C r: (N,K ) i/lJ .-.5 )} + J 

I F ( RC. ! I ( N , K ) . L . - 5 . ) J = I NT ( A P 5 ( fU' *.(.*; f K )/ Ij. )-.:■>) 

DC 22 u L = 1 , A C 

I F { i\C A ( i »K ) . L t . C A L A ( 1 ,J ) . AN J . > C A ( ' ,K ) . GT . CA L A t L ► 1 , 
*C,C Tf! 2 15 
GC Til Z2C 

215 IMl-R = (CALA ( L , J )-Kf A ( i , K j ) / (C *L,\ (L , J ) -L..LM l +L , J 
CCaCI.K) = i:i T UCALA(L,il-ItrM-*lJ.)-.b) + l 
220 CCNTINU= 

CCCCCCCCCC COPF.CT I CN FCP rinKM'.L CCUF h-WINC- l) 

L A < I A L CGINT 



J = I NT ( 


APS 


( 


n 


C A { U , N 


) /IJ . J 


-.3 ) 


4 


) 

L. 




I FiCCA ( \ 


, X ) 


• 


L 


i .- 5 . ) 


J = I 


NT, (A 


vz 


(cc.-.r; 


, N ) / 1 0 


OC? 20 0 L 


= 


1 


» 


sC 












I F ( AC N { 'i 


,K) 


, 


L 


F . C / L K 


(L, J ) . 


AND . 


r C 


N ( i , K ) 


. v- r . c v 


*GQ TU 20 


c 


















GC TH 21 


c 


















2C5 INTER = 


(CA 


L 


tl 


( L f J ) - 


prn(,j, 


K) ) / 


K 


A L ‘ i ( L , 


J ) -C XL 


CCNIN , K ) 


= 


I 


\\ 


T ( ( r A L 


N ( L , 1 ) 


-FT 


_ n 


-10.)- 


.:;) + ! 


2 CO CCNT1 NUF 





















c cc c c c c c c cc c c c c . c c ccccccc c c c c c c c c c r r g r c : c r. c •: c l g l c :: r r, r r r 

CCCCCCC C3NV5KTJNG TJ C r u:: v : l.;F LIFT A U Oi-Av F K . J ’ 1 '.'a. 
C CF F f' A L A AC A X I * l F ' T C •! . 

A A ( ;j , K ) =(( F LC f >7 (/•:*. ( I , K ) ) ) / iOu . «l il 5 V 

CNTSL ( M, K )= ( FLOAT (OU Ci ,K ) J - ( ( X-W-'PS ( ' A( . ,K J ) ) H J 

* Fees ( mn , k > ) 

* -( C L CAT ICC.' 11 ,.<))-( ( "*■ 



A 

* 

* 



{ A A {, , 

CNTSO (fi , K ) = ( FLCATICC 



r 

= ( F 

*s:i.{;..' ( A , K ) ) 

t r l c a : { c c a r 

COS ( CJ,K) ) 



K) ) 

.(*!,;<))-( ( l. -V’ 



H. ! ’ a r; t K ) ) ) i u 

1 s { m ; . ? k ) ) ) ■“ 1 o 



))-( 


t w •; i 


N ( 


At. 


,K ) ) ) 


1 0 


j - 


.:) + ! 










“SL. ( 


' ' i r - J ~ 


I:. 


r ( C N 


i S L ( M 


, N ) 


, Kl- 


. 3 ) *■ i 










imt 


■ ! ,K ) = 


T t 

l 


1 ( L : 1 


1 OP ( ; 


, K ) 



I F( G-I TOC (C,K ) .LG .0.5 ) I 
A READ = 60./ 144. 

AREAL = 16 0. / 1 A A . 

CilFFFDL -1 » K J = ( CM S n ( i i , K ) / 10 . )/l U r\ ) FT 
COLFFLC-,' , K) = ICMSL (N, K) /10. )/l u ( i» KFAl' ,\L ) 

CG = INUCMN ,K I) 

vvRITF ( 3 . 4 0 ) A u A ( N i K ) ,rr:(r: f i\) ,C< (' ,K) 

* ,ccfa n , k ) f cc;» ( b , k ) , I rrr sl (•), is ) , i r. its d ( . ,x ) , 
♦CCcFFL ( J,K) , of cFFC (N ,K j K ) ,0 1 ,W 

40 FCH*. r (lXtj5jlXjcIAf£i c F • j t IX f i 0 . 0 tlXfi^tfF 6 * 2 } 

I F { K . 6 0 . 1 C . D F . K . u L . 2 0 . ) n . K . . ; I J . J 0 ) T I ! i j, , 0 ) 

45 FCPMmT ( IX, ' ' ) 

25 CCMI.'JU: 
i cc ccr.n *1U i 

CCC CCCCCCCcCC CCCCCCC CCCCCCL CCCCC CUl CC^C-CCC'ICCClCCCL 
CALL IF. <6 Let 
CALL CCFF.-S 
call mfocuf 

CALL HW’Cl { ' ALTO ' ) 

CALL 1 1 W j CAL C'CKHIN') 

CALL P A 3 E ( o . 5 , 1 1 . C ) 

CALL SwlSS.4 

CALL f.MCK <‘JC.fi f C • J Uil T 1 ) 

CALL PF/SCI'( 2 . ,7.5) 

CALL mF:A2lH5.C,2.5) 

CALL MC 3SAG( ' ATTACK M;).S F S • , i 1 , . 5 , 2 . J ) 

CALL ME5SAG.( • U = -0 P 3 F i ' , 10,1.1,2.3) 
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+ i 
J ) ) 

) ) 

at 

v > 

. ) ) 

. ) i 
. ) ) 

. ) ) 

-. 5 ) 
-.5 ) 



ca i : 
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S' , LOo) 



pu- 



XNiP 

vm; 



El '' 



CC YMRFC ■ S' I 100 ) 

CALL XHIM 
CALL Y IS TAX 

CALL GRAF (-12 . ,2 . ,12 . ,- .0 5, . 1 , .4 ) 

c-all i;n iz ( 1 , 1 ) 

CALL THXCRVi .02 > 

DU 10 1 L = 21 ,2 > 
lF(L.r:Q.c2) CALL 
I F ( L . 2 0 . 2 3 ) CALL 
CALL CUO V2G t X , Y , . 

CALL DC 3 NCN (P0CO ) 

CALL S M ' C T H 

CALL CLH VE ( X , Y 1 10 1 1 ) 

101 CONTINUE 

CALL RCSEK • DPT • ) 

CALL 2N3GPIO) 

CCC CCCC CCCCCC 1 CCCCCC CCCCCCCCCC C.CCCCCCCCC CCClCCCCC: 
CALL PH 7 5 CR (2 . C ,4 . 7 ) 

AR : A2i>(P.C,2.5) 



C A SH 
CCT 

■ A rCUcF FD , L ) 



XOC 



LUN" 



’ I o! A 



LO , 

$ 1 » 

PF DR 



.5,2.0) 
ICO ) 

Ad' 



V' ) 

,12 



, — .05, .1 , .4 ) 



CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
DC 10 2 
IFlL.ee, 

IFIL.CC. 2t) CALL 
CALL C 0 < V f S ( X . Y , 

CALL CU?VnX, Y ,1 

102 continue 

call pFjC t< • :r.T' 

CALL CN3GM0) 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C c c C C C C C C C C C C C C C ( C c c 
CALL PHYSCr’s ( 2 . C , 1 .0 ) 



Ml : SSAGt • H 
XN 1 Yr( ' 

YNMPF l 1 COEFFICIENT 
X 1 S T A X 
Y I S’ TAX 

P.r SFT i • T HKE,R 
UP IF (-12 . ,2 . 
n *'» I o { i , 1 ) 

TH<C=V( . 02 ) 

- 2't , tb 



iJO, 



CA SH 

or: r 

1 A , CCEFFD,L ) 

. 0 , 1 ) 

) 



.CCCCLCCUCCC^ r f 



CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 



E A2j ( 
Mf. I S AG ( 
X N 5 P c l * 
Y NX X F ( • 
Me > S AG ( 
A I S TAX 
Y I STAX 
P.F 



P.C.2.5) 

■ SFUOTh , 



7 - t. 1 



1 • 



,.-x. ,11 

, 100) 



P, 



.0 ) 



AFGLS 04 



’T ACK ( 0:05. ) s' 



1,1 



0 . P ) 



, - . 0 5 , . 1 



1 C3 



S FT { ' T FKCF.V 1 ) 

UK \ F l - 1 2 . ,2., 12, 

GP.l C( 1, 1 ) 

7HACFV ( . 02 ) 

DC 100 L = 27,20 
I F(L. PC .2S > u/-LL CASH 
IF(L. 20.20) CALL CCT 
CALL CU l V!= 3 ( X , r , A A , CUFF FD , L ) 
CALL C U 7 V E ( X , Y ,10,1) 

CCNTI NUE 



CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
STOP 
r NO 



) UP ( 0 1 
a ( b . P , 1 1 . C ) 



e r . 

K j 

Shi SSM 
S h ) C HR ( 9 C . 
P H 7 SCR ( 2 . C 
A S i A 2 D ( p . C 
2 N ) F L ( 0 ) 
OCA F FL 



, 1 , 0 . JOw , 1 ) 

, / .2 ) 

, 2 . P ) 



Figure A. 9 FORTRAN Program for Data Conversion(cont'd) 
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c cc c cc c cccc c c : c c c c c c C c c a: c crc c c c o c r c c cc ;c o c c c c c cc c tc 
Slbmut(m kP ad..r (in ,cr-i,id\ , i ri • , zT c ,la, 

INTFG^R 1 , T ( 2 9 ) , C F N { 2 9 , i ) t C~,\ { 9 , 1 ) , 2 F 4 l 2 5, 1) , 

*ZFM29, l ) ,UU (2 > ,40) ,C’i (-9,40) ,L \ (29 ,*4j ) ,K,L , N 
PEAu(L,i9) r’T(L) 

RCAO( L , 2 0 ) CFN (L , 1 ) ,CPA(L , 1 ) 

P> E A D ( L , 2 1 ) Z F "I ( L , 1 ) , Z F , ( L , 1 ) 

R FAO( L , 2 2 ) ( » :'A l L , K ) ,C.1( L »K ) , Cd 1. »K) , K - L f hJ) 
FCFMaT ( 1CX, I 1 ) 

FORMAT ( 1 X , / , IX , I 3 ,OX ,1 3) 

FORMAT ( LX , J3 , 6X , 1 2 ) 

FORMAT ( IX,/, / , lJl 1X,U,5X,W 

* /,/ , 

* /,/ , 

* /, / , 

* 14) 

RrTJRN 
CNC 

ccccccccccccccccccccccccccccrccfccc.cfcccrccrcr.cc 

5 1 3 ROUT IN.; CURVES (a, Y , \A, Cl! FFC, L) 

REAL A i IC ) , Y { iC) ,3A (29, 40) ,CU r n D ( 2? ,40 ) 

I NTFGCR l 



■iY- UK 



19 
2 C 
21 
22 



/>♦ 



■+ , 



/ ) 



lot 1A,T3,3X,I4, 7 X i I 4 , / ) 

10 ( IX , 1 A, 5X , 14 , 7a, 14,/ ) , 

9 { IX , I 3 , 3X » I 4 » /a, I 4,/) ,iA»T3»5.\»l4 , FX, 



CCCCCCCCCC 



X ( 1 ) = 

X (2) = 
X (3) = 
X 14 ) = 
X ( 3) = 

A ( C ) - 

X ( 7 ) ~ 
X (8) = 

X ( 9 ) = 

X ( 1 0) = 
Y(l) = 

Y ( 2 ) = 

Y ( 3 ) = 

Y 14 ) = 

Y ( 5 ) = 
Y(o) = 
Y( 7) = 

Y ( 8 ) = 

Y ( 9 ) = 

Y ( LU) = 
R ETON N 
FND 



1 4 1 8 y ) 
14159 ) 
1 tl 39 ) 
id 3 7 ) 
i‘t 1 59 ) 



5 A ( L, i ) * l lcJO/J. 141 59 ) 
\A (’-, 2 ) * ( 180/3. 14159) 

3 A IL, a ) * ( ldO/3 .141 39 ) 

\ A l L , 4 ) * ( 1 e 0 / 3 . 

U(L,3 HI 1J0/3. 
d(L,6)*( 100/3, 

3 3 a , / ) * ( icU/i. 

U l i. , d M ( 1 80 / 3 , 

U ( L , 9 ) * ( 130/3.141 59 ) 

\ A ( _ , 1 M * ( i 3 0 / 3 . i h L 3 9 ) 
: C E c F 0 ( L , 1 1 ) 

( 1 , 12 ) 

3CEFF0 U , 13 ) 
CCFrFDU.,14) 

ICeFFJ (1,15) 
:CffF0(L,16) 

CCeFFO (1,17) 

ZCL-rrh ( L, le) 

C C F F F C ( L , 1 9 ) 

Z C c F F i 1 ( L ,20) 



C CC CCCCCCCCCC :c CCCC CCCCCCCCCC 



59 



S UBRUJT INi 
INT.-OLf- 
DO 59 N = i ,21 

r=adi e,_o ) 
C CM! ML: 

00 9 d = 1 ,21 

RC A D ( 9 ,20 ) 



R OR dALU 

, 



•F , C A L 

t~ - ■ 

* d 



o.crr cccccor. 

•\ A S ) 

A .xs ( 



. V U Uo . 



1 , c 1 ) 

(CALN.T- Cl , K ) ,K= 1 ,21) 



(C A LAX: ( '! , K ) ,R = 1,2 1) 
4) ) 



9 CONTI ML: 

20 FMMa T { IX ,21 ( 

PETUR N 
c NO 

cccccclclcccc ; ccccc ccrccccccc cccc cccfc cccc ccc cccau.t cccccc 

SLBROUT I NF RCP 2 ( CALK , CAL.', ,M ) 

INT-GfcR CA!.M( 41, M) ,CU '(41 ,2 L),.i 
R £ AC( d , 1 1 9 J ( f / l.M N , K ) , K= 1 , cl ) 
r. £ A0{ 9 , 1 1 9 ) (C/l MM ,M ,K=l,2l ) 

1 19 FORMAT ( IX ,21 ( 14) ) 

RETURN 

FNO 

Figure A. 9 FORTRAN Program for Data Conversion (cont'd) 
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INTERMEDIATE CALIBRATION AND EQUIPMENT SETUP STEPS 



Step No. 



1 . 


Turn on all electrical equipment for approximately 
10 min. 


2. 


Zero angle of attack reading (AOA). 


3. 


Record model configuration. 


4. 


Install calibration rigging. 


5. 


Zero normal axial component reading on channel #2 
amplifier . 


6. 


Zero raw axial component reading on channel #3 
amplifier . 


7. 


Zero normal & axial signal conditioner LP 
adjustment . 


8. 


Place 10 lbs. weight under model on rigging to set 
Raw normal channel to span of -.0100 counts on 
voltmeter #1. 

RN: -10# - -.0100 


9. 


Check & record conditioned normal signal. 
CN : .0100 approximately. 


10. 


Place 10 lbs. weight on axial rigging to set raw 
axial channel to span of +.0100 on voltmeter #2. 
RN: +10# = +.0100 


11. 


Record as counts: conditioned normal (CN). 

example: -.0100 is -100 counts. 

conditioned axial (CA). 
example: +.0100 is 100 counts. 


12. 


Remove calibration rigging from model. 


13. 


Re-zero angle of attack (AOA). 


14. 


Re-zero raw normal & raw axial channels (should 
check conditioned normal & conditioned axial to 
ensure close to raw readings). 




Figure A. 10 Data Collection Checklist 
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15. Use DATA RECORD provided and note nose/tail 
combination number in the first line. 

16. Set junction box switches to conditioned normal 
(CN) and conditioned axial (CA). Both should read 
". 0000 ". 

17. Ensure all tools and loose equipment is removed 
from the tunnel and doors are secure. 

18. Start tunnel with model at eight degrees AOA. 

19. Set Q (speed) of the tunnel. (10,30,50,70) 

20. Vary AOA and record counts axial & normal 
( conditioned ) . 

21. Return model to zero AOA and turn off tunnel 
motors . 

22. Re-zero normal & raw axial channels if necessary. 

23. Check and record temperature of the tunnel. Allow 
tunnel to cool to approximately the same 
temperature as the start up temperature of the 
tunnel . 

*note: axial channel is very susceptible to large 

temperature variations. 

24. When temperature stabilizes, prepare to continue 
to next higher Q (speed). 

25. Go to step #16 and continue. 



Figure A. 10 Data Collection Checklist(cont'd) 



MOSE/TAII. CO'IBTMATTOM 1 (ATTACH /HUH) 

WFIGF1T = 2 ! > . 7 L33 









0 = 


10 


RE = 


. 17 


5E*Q7 






AO A 


cv 


CA 


CCN 


CO\ 


II 


T n 


CL 


CD 


ppp A 


R 


6 


3 2 


8 


37 


3 


3 


0.32° 


0 . o-’s 


0.031 


6 


3 


on 


1 


23 


1 


2 


0.313 


0.056 


O .023 


4 


-1 


20 


0 


20 


-1 


3 


-0.007 


0.065 


0.0 77 


2 


-2 


8 


-1 


9 


-1 


-1 


- 0 .011 


-0.016 - 


- 0 . 007 


0 


-5 


2 


-4 


7 


-4 


-> 


-0.036 


o . oaa 


0.020 


- 2 


-fl 


-3 


-7 


-7 


-7 


7 


-A. 167 


n.165 


0.069 


— 4 


-a 


-12 


-Q 


- 1 1 


-3 


7 


-0. *)73 


0.163 


0.063 


-8 


-10 


-23 


-Q 


-21 


- 1 0 


6 


— 0 . 039 


0 . 1 TI 


0.060 
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Figure A. 11 Data Output Files (cont’d) 
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Figure A. 11 Data Output Files (cont’d) 
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Figure A. 12 Layout for Mini-tufting Photography 
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APPENDIX B 
GRAPHICAL RESULTS 




ANGLE OF ATTACK(DEGS) 



Figure B.1 Cd Versus AOA 
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Figure B.3 Cd Versus Cl Squared 
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APPENDIX C 

FLOW VISUALIZATION RESULTS 




Figure C.1 Attack Nose/ High Tail 
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Figure C.2 Attack Nose/ Symmetric Tail 
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Figure C.3 Attack Nose/ 
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Low Tail 






Figure C.4 Blunt Nose/ High Tail 
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Figure C.5 Blunt Nose/ Symmetric Tail 
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Figure C.6 



Blunt Nose/ Low Tail 
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Figure C.7 Smooth Nose/ High Tail 





Figure C.8 Smooth Nose/ Symmetric Tail 
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Figure C.9 Smooth Nose/ Low Tail 
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